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Çokgenler 


Ardışık en az üç noktası doğrusal olmayan, düzlemsel şekillere çokgen denir. 





Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. 


Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler 


Bir çokgenin içindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası tamamen çokgenin iç bölgesinde kalıyorsa bu çokgene dış- 
bükey (konveks) çokgen denir. Dışbükey (konveks) olmayan çokgenlere ise içbükey (konkav) çokgen denir. 


A E 


A 
(KL) tamamen çokgenin içinde i- (KLJ nin bir kısmı çokgenin dışında ise 
se çokgen dışbükey (konveks) tir. çokgen içbükey (konkav) dır. 


Dışbükey Çokgenin Elemanları 


Genel olarak geometride dışbükey (konveks) çokgenler üzerinde duracağız. 


(ABI, (BCI, (CDI, (DEJ, (AEJ çokgenin kenarlarıdır. Çokgenin 
ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru parçalarına çokge- 
nin köşegenleri denir. 


(ACI, JECİ çokgenin köşegenleridir. 





n Kenarlı Dışbükey (Konveks) Çokgenin Özellikleri 


1) n kenarlı bir Dışbükey (konveks) çokgenin kenar sayısı ile köşe sayısı birbirine eşittir. 
2) Bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni (n —2 ) tane fark- 3) n kenarlı bir dışbükey (konveks) çokgenin bir köşesinden 


lı üçgensel bölgeye ayırır. çizilebilecek köşegen sayısı tür. 
A A F A A F 
B E B E 
B E B E 
C D G D C D Ö D 

Şekilde verilen beşgen ve altıgeni incelerseniz, bir köşeden Çokgenin herhangi bir köşesinden "kendisine ve bitişiğinde 
çizilen köşegenler beşgeni 3, altıgeni 4 farklı üçgensel böl- bulunan iki köşeye" köşegen çizilemez. 

geye ayırdığını görebilirsiniz. n—3 bağıntısının bu mantıkla çıktığına dikkat ediniz. 

(n — 2) formülünü unutursanız sizde yukarıda gördüğünüz (n — 3) formülünü unutursanız sizde yukarıda gördüğünüz 


gibi şekil çizerek hatırlayabilirsiniz. gibi şekil çizerek hatırlayabilirsiniz. 








Çokgenler 


0100 








| soru 1 


Aşağıda şekli verilen çokgenlerden hangisi konveks de- 


ğildir? 
Lil */ / 
D) pi E) 








A) 


| soru 2 


18 kenarlı bir çokgenin köşelerinin sayısı kaçtır? 


A)19 B)18 C)17 D)16 E)15 


| soru 3 


Kenar sayısı 15 olan bir konveks çokgenin bir köşesinden 
çizilen köşegenler çokgeni kaç farklı üçgensel bölgeye a- 
yırır? 


| soru 4 


Konveks bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler çok- 
geni 43 farklı üçgensel bölgeye ayırıyor. 


Buna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 5 


Kenar sayısı 24 olan bir konveks çokgenin bir köşesinden 
çizilebilecek köşegen sayısı kaçtır? 


| soru 6 


Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı 16 olan kon- 
veks bir çokgenin kenar sayısı kaçtır? 
A)20 


B) 19 C)18 


| soru 7 


Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı 12 olan konveks 
bir çokgenin kenar sayısı x, köşe sayısı y olduğuna göre, X*y 
toplamı kaçtır? 


| soru 8 


Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı 19 olan kon- 
veks çokgenin, bir köşesinden çizilen köşegenler kaç 
farklı üçgensel bölge oluşturur? 





Yı 
I 
iri 


6-B 











kartezyen Çokgenler N 
4) n kenarlı bir dışbükey (konveks) çokgenin iç açılar toplamı | (n-2).180* ) dir. 








Bir köşeden çizilen köşegenler çokgende n-2 tane üçgen oluş- 
turduğuna göre, çokgenin iç açılarının toplamı (n-2).180* ola- 
caktır. 


180“ 1809 





180* 





5) n kenarlı bir dışbükey (konveks) çokgenin dış açılar toplamı 360* dir. 


6) n kenarlı bir dışbükey (konveks) çokgenin toplam köşegenlerinin sayısı: 


Çokgenin bir köşesinden çıkan köşegenlerinin sayısı n-3 tür. Çokgenin n tane köşesi olduğuna göre, tüm köşelerden çizilebile- 
cek köşegenlerin sayısı n.(n-3) olmalıdır. 


Peki! neden 2 ile bölüyoruz? 


Bunu bir bulmaca olarak düşünün! Geometri aslında eğlencelidir, sadece kafanıza birşey takıldığında, herhangi bir bilmeceyi 
çözdüğünüzü farzedin. 


Evet! neden 2 ile bölüyoruz? 


Bunun cevabını size bırakıyoruz, amacımız sizi düşünmeye yöneltmek! 


7) n kenarlı bir dışbükey çokgenin belirlenebilmesi (çizilebilmesi) için m2 tanesi kenar, n-1 tanesi açı olmak üzere en az 2n-3 
tane elemanı verilmelidir. 


| kavrama sorusu | çözüm 








12 kenarlı bir dışbükey çokgenin; a) Çokgenin iç açılar toplamı 
a) İç açılar toplamı kaç derecedir? (0-2).180*—(12—-2).180*—1800* 
b) Çokgenin toplam köşegen sayısı kaçtır? b) Çokgenin toplam köşegen sayısı 
c) Çokgenin çizilebilmesi için verilmesi gereken en az e- n(n-3) 12.(02-3) », 
leman sayısı kaçtır? 2 2 
c) Çokgenin çizilebilmesi için verilmesi gereken en az ele- 
man sayısı 


20-3-2.12-3-21 


| kavrama sorusu | çözüm 


Tüm köşegenlerinin sayısı 20 olan dışbükey çokgenin iç Böyle sorularda öncelikle çokgenin kenar sayısını bulmalısı- 
açılar toplamı kaç derecedir? nız! 





Tüm köşegenlerin sayısı 


KN Sİ ağ e pg 





Çokgenin iç açılar toplamı 


(0-2).180*—(8-2).180*—1080* 
Cevap: 1080 


—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ——— «ön — 





Çokgenler 





| soru 1 


Konveks bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler bu 
çokgeni k tane farklı üçgensel bölgeye ayırdığına göre, bu 
çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? 











A) (k—3).180* 
D) (k-*-2).1809 


B) (k-2).180* C) k.180* 
E) (k43).180* 


| soru 2 


14 kenarlı bir konveks çokgenin iç açılar toplamı x.909 olduğu- 
na göre, x kaçtır? 


A)30 B)28 C)26 D)24 E)22 


| soru 3 


8 kenarlı konveks bir çokgenin iç açılar toplamı a, dış açılar 
toplamı b olduğuna göre, ab toplamı kaçtır? 


A) 1440 B) 1260 C) 1080 D) 900 E)720 


| soru 4 


Köşe sayısı 9 olan konveks bir çokgenin tüm köşegenleri- 
nin sayısı kaçtır? 


A)18 B)21 0)24 D)26 E)27 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








0000 


| soru 5 


Kenar sayısı 24 olan bir konveks çokgen için aşağıda veri- 
len bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Bir köşeden çıkan köşegenler çokgeni 24-222 farklı üç- 
gensel bölgeye ayırır. 

İç açılar toplamı (24-2).1809 dir. 

Bir köşesinden çizilebilen köşegenlerin sayısı 24—3—21 


dir. 


Toplam köşegen sayısı mi 


Dış açılar toplamı 180* dir. 


| soru 6 


İç açılar toplamı 17.180 olan konveks bir çokgenin tüm 
köşegenlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
20.17 17.16 19.16 


MZ Bb) a 


| soru 7 


Bir köşesinden çıkan köşegen sayısı 14 olan konveks 
çokgenin çizilebilmesi için verilmesi gereken elemanların 
sayısı kaçtır? 


A)27 B)29 


| soru 8 


Dışbükey bir beşgenin dış açıları sırası ile 2, 3, 4, 7, 8 sayıları 
ile orantılıdır. 


Buna göre, bu çokgenin en küçük iç açısı kaç derecedir? 
A)60 


B)70 E) 150 





2-D 


6-C 


Yı 
I 
iri 





LCINUYALII 


Çokgenler 














Düzgün Çokgenler 





| kavrama sorusu 


Kenar sayısı n olan bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 


Bir iç açısının ölçüsü ise dir. 


0200 


Tüm kenarlarının uzunlukları, tüm iç açıları ve dış açıları birbirine eşit olan çok- 
genlere düzgün çokgen denir. 


360 


a x—— i 
m dir. 


| çözüm 





Bir düzgün onikigenin; 
a) Bir dış açısının ölçüsünü bulunuz. 
b) Bir iç açısının ölçüsünü bulunuz. 


c) Tüm iç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz. 





Herhangi bir çokgenin bir dış 
açısı ile bir iç açısının ölçüleri- 
nin toplamının 1809 olduğuna 
dikkat ettiniz mi? 


AN açı 


| kavrama sorusu 


Düzgün onikigenin toplam 12 tane köşesi olduğuna göre, 12 
tane dış açısı ve 12 tane iç açısı vardır. 


a) 12 tane dış açının toplam ölçüsü 360' ise bir dış açının 
ölçüsü > -309 

b) Bir dış açı ile bir iç açının ölçüleri toplamı 180 olacağın- 
dan bir iç açının ölçüsü 180'-30*—150* 

c) 12 tane iç açı olduğuna göre, iç açılar toplamı 
12.150*—1800* 


| çözüm 





Bir dış açısının bir iç açısına oranı ii olan düzgün çokge- 
nin köşelerinin sayısı kaçtır? 


Çokgenin bir dış açısının ölçüsü 20 ise bir iç açısının ölçüsü 
13a dır. 


Bir iç açının ölçüsü ile bir dış açının ölçüsünün toplamı 180* dir. 
2041304180 ise 150180 
4-12 
Bir dış açının ölçüsü: 24—2.12*—24* 
Çokgenin köşe sayısı n olsun. 
360 











n.24*—3609 ise MZ. 15 
Cevap: 15 
| kavrama sorusu | çözüm 
A A Düzgün beşgenin bir dış açısının 
G5 alamam 3609 i — 
p ölçüsü —— - 729 isebiri 
108 $ 5 $ 
B E B036 3S İNE açısının ölçüsü 180*-72*-108“ 
Buna göre, m(BAE)-108* dir. 
|AB|—|AE| olduğundan 
ABE ikizkenar üçgendir. 
C D C D 


ABCDE düzgün beşgen olduğuna göre, m(ABE) kaç dere- 
cedir? 


Pi Ele 3 
M(ABE) — m(AEB)—x olsun. 
ABE üçgeninde iç açılar toplamından 


X4#Xx1108'—180“ 
2x—180'-108* 


x236* 
Cevap: 36 








kartezyen Çokgenler 





eğitim yayınları 








soru 1 













İç Açılar 


Bir Dış Açısı- Bir İç Açısının 
nın Ölçüsü Ölçüsü Toplamı 
e 3609 
Düzgün Beşgen — 729 |180*-72*-1089| 5.108*—540* 
5 























| soru 5 


ABCDE... düzgün çokgen B A 
C, D, K doğrusal 

< Zum 
m(CDE) —m(EDK) 1209 








C 
3609 olduğuna göre, 
a“ 609 | 180*-60*-120*| 6.120*-720* düzgün çokgen kaç kenarlıdır? 
360“ D 
Düzgün Sekizgen 180'-45*—1359 
Yukarıdaki tabloda düzgün beşgenin, düzgün altıgenin ve K E 
düzgün sekizgenin bir dış açılarının ölçüsü, bir iç açılarının öl- 
çüsü ve iç açılar toplamlarının bulunuşu sırası ile gösterilmiştir. A)10 B)12 C)14 D)16 E)20 
Tabloda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 
A)9 B)8 C)7 D)6 E)5 
| soru 2 | soru 6 
Bir dış açısının ölçüsü 18 olan bir düzgün çokgen için a- ABCDE... 
şağıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? düzgün çokgeninin 
Ii) Bir iç açısının ölçüsü 180'-18*—162' dir. bir dış açısı 189 
Il Dış açılar toplamı 360' dir. olduğuna göre, 
360 <G 
Ii) Kenar sayısı 185 7 20 dir. z m(CBD) kaç derecedir? 
2 
A) Yalnız! B) ivelli C)ivelli & 
D)ilvelli E)I,Ilvelli z 
ğ A)36 B)24 C)18 D) 12 E)9 
N 
| soru 3 E | soru 7 
Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 7 katı olan ABCDEF A F 
düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? düzgün altıgen 
olduğuna göre, 
A)12 B) 14 C)16 D)18 E)20 Di 
m(ABF) kaç derecedir? B E 
C D 
A)15 B)30 C)45 D) 50 E) 60 
| soru 4 | soru 8 
1 Şekilde verilen A H 
Bir dış açısının bir iç açısına oranı — olan düzgün çokgen O , N 
9 düzgün sekizgene göre, 
kaç kenarlıdır? Değ 
m(ABH) kaç derecedir? B G 
A)14 B) 16 C)18 D)20 E) 22 
C F 
D E 
A)22,5 B) 37,5 C)45 D) 45,5 E) 52,5 
1-A 2-E 3-C 1-bD 5-B 6-E 7-B 8-A 








kartezyen 


Çokgenler 














| kavrama sorusu 


0200 
| çözüm 





A F 


Cc D 
ABCDEF düzgün altıgen olduğuna göre, 
m(ACb) kaç derecedir? 


Düzgün bir çokgende bir iç açının ölçüsünü bulabilmek 
için önce dış açısını bulduğumuza dikkat ediniz! 


| kavrama sorusu 


Düzgün altigenin bir dış 


açısının Ölçüsü — -60 


A F 


ise bir iç açısının ölçüsü 

180'-60'—120* 

m(ABC)—1209 ve|BA|—|BC)| 
Pam En, 

ise m(BAC) —m(BCA)—30' dir. 





> ği 
M(BCD)—120* faltıgenin iç açısı) ise 


ai 


m(ÂCD)—120'-309-90* 
Cevap: 90 


| çözüm 





A F 


C D 
ABCDE düzgün altıgen olduğuna göre, 
m(BFD) kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


Düzgün altıgenin 
bir iç açısı 1209 
ABF ve EFD 
ikizkenar üçgenler 


olduklarına göre, 








Pi A <2 
m(ÂFE)-120* ise m(BFD)-120'-309-309—609 
Cevap: 60 


| çözüm 





A E 


Cc D 


ABCDEF düzgün altıgen JACJ ve (BFJ köşegen olduğuna gö- 
ei 
re, m(AKB) kaç derecedir? 


Tüm düzgün çokgen türlerinde açı sorularını çözerken 
aynı adımları takip etmelisiniz. Çözüm mantığını zihni- 
nize oturttuğunuzda herşeyin aslında ne kadar kolay 
olduğunu göreceksiniz. Geometrinin düşündüğünüz 
kadar zor olmadığını sizin de bunu fark etmenizi ve ge- 
ometriden zevk almanızı istiyoruz. 


A E Düzgün altıgenin 
A bir iç açısı 1209 
Vi ABF ve ABC 
B E ikizkenar üçgenler 





olduklarına göre, 


> 
309 N 
C D 





a ele. Zami ee 
m(ABF)— m(AFB) —m(BCA) —m(BAC)-30* 
AKB üçgeninde iç açılar toplamından 

ai Pam 
m(AKB) --m(ABK) -m(BAK)—180* 

ae? ai 
M(AKB) -30*4-30*—-1809 ise m(AKB)—120 

Cevap: 120 



































İ okgenler 
Kariye a 0000 
| soru 1 | soru 5 
ABCDE düzgün beşgen A ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
m ami 
m(ACD)—o kaç derecedir? B E m(KBC)—o kaç derecedir? B G 
C F 
C D D E 
A)36 B)48 C)54 D)66 E72 | A)110 B) 112,5 C) 125 D) 127,5 E) 130,5 
| soru 2 | soru 6 
ABCDE düzgün beşgen A ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 
olduğuna göre, NN olduğuna göre, Pi 
Zami ami 
m(DAĞ)—a kaç derecedir? 5 E m(KBD)—a kaç derecedir? BA G 
C F 
C D D E 
A)24 B) 26 C)32 D)36 E) 45 E A)80 B)85 C)90 D) 115 E) 120 
z 
> 
S 
z 
E 
soru 3 © İ soru7 
Bilik  pmz. 
ABCDE düzgün beşgen A Kİ ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 
RK 
(ACI, (BEJ köşegen Ş (ACI ve (BDJ köşegen 
olduğuna göre, B E olduğuna göre, B GĞ 
V 
m(AFB)—o kaç derecedir? m(BKA)—-a kaç derecedir? ) 
C F 
C D D E 
A) 108 B) 110 0) 112 D)118 E)120 | A)225 B) 27,5 Cc)32 D)45 E)50 
| soru 4 | soru 8 
ABCDE düzgün beşgen A ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 
(ADI, (BEJ ve (CEJ köşegen, olduğuna göre, 
ai Pam Pal, ii B G 
M(AFE)—a, m(CGD)—B B E m(ADE)—o kaç derecedir? 
olduğuna göre, 
«*B toplamı kaçtır? 5 C F 
C D D E 
A)90 B) 120 C)150 D) 1180 E)210 | A)80 B)85 C)90 D)110 E) 120 
1-E 2-D 3-A 4-D 5-B 6-C 7-D 8-C 








kartezyen 


Çokgenler 














| kavrama sorusu 


0000 





| çözüm 





A 


C D 


ABCDE düzgün beşgen, CDF eşkenar üçgen olduğuna göre, 
m(BFĞ) kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


(CDI kenarı ortak olduğuna göre, 
düzgün beşgen ile eşkenar üçgenin 
tüm kenarlarının uzunlukları eşittir. 


U 


66* 66“ Buna göre, BCF ikizkenar üçgendir. 
Şimdi sorunun çözümüne geçelim. 
Düzgün beşgenin bir dış açısının 


ölçüsü — —-729 





Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 
180*-72*—1089 ise m(BCD)-108* 
Eşkenar üçgenin iç açıları 60* olduğundan m(ECD)-60* 
Za i Pp, Zi 
m(BCF) —m(BCD)-m(FCD) 
—108'-60*—-48“ 


BCF ikizkenar üçgen olduğuna göre, BCF üçgeninde iç açılar 
Pam alimi 
toplamından m(CBF) —m(CFB) —66* 


Cevap: 66 


| çözüm 








ABCDE düzgün beşgen, DEFKLM düzgün altıgen 


olduğuna göre, m(CMD) kaç derecedir? 


IDEJ| kenarı ortak ol- 
duğuna göre, düzgün 
beşgen ile düzgün al- 
tigenin tüm kenarları- 
nın uzunlukları eşittir. 


Buna göre, DOM ikiz- 
kenar üçgendir. 


Şimdi sorunun çözümüne geçelim. 


Düzgün beşgenin bir dış açısının ölçüsü > —-729 


Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 
180*-72*-1089 ise m(GDE)-108* 





Düzgün altıgenin bir dış açısının ölçüsü la 609 
Düzgün altigenin bir iç açısının ölçüsü 
180“-60*—120* ise m(EDM)—120* 
<< Pa Ete 3 
M(CDM) -m(CDE) -m(EDM) —360* 
m(GDM) 4108941209360" 
<< 
m(CDM)—132* 
CDM ikizkenar üçgeninde iç açılar toplamından 
Pei Dai 
M(GMD) —m(DCM) 249 
Cevap: 24 


————- «ir —— 





Çokgenler 





| soru 1 


ABCDE düzgün beşgen 
CDFG kare 
olduğuna göre, 
PE alin. 
m(CBG) kaç derecedir? 











A)81 B) 80 


| soru 2 


ABCDEF düzgün altıgen 
DEGK kare 


olduğuna göre, 


A)63 B)65 


| soru 3 
ABCDEFGK düzgün sekizgen 
DEL eşkenar üçgen 


olduğuna göre, B 


Zi 
m(ELF) kaç derecedir? 


Zam 
m(EGF) kaç derecedir? B e 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








0200 
| soru 5 A 


ABCDE 
düzgün beşgen B E 
DEFG kare F 
olduğuna göre, 
Zi 


kaç derecedir? 


A)6 B)8 


| soru 6 
ABCDEFGK B A 
düzgün sekizgen, 
GKLMNP düzgün altıgen “ M 
olduğuna göre, 
De D 
m(PFG) kaç derecedir? 
E F 


A)36 B) 37,5 C)42,5 


D)52,5 


E)60 


| soru 7 

ABCDE... düzgün çokgen 
m(DEĞ) <a olduğuna göre, 
düzgün çokgenin 

bir dış açısının 
ölçüsünün o türünden 


eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 











D 

A B) *“ Cc 
A)52,5 B) 55,5 C)61,5 D)62,5 E)66 Ya le )2a 
| soru 4 | soru 8 
ABCDEF düzgün A ABCDEFG... düzgün B 
altıgen, B çokgen, 

Pm 
EFGK kare a m(BKF) 459 
olduğuna göre, G olduğuna göre, 
m(ÂFĞ)—a C düzgün çokgen 
kaç derecedir? kaç kenarlıdır? 
E 
D K 

A)6 B)7 
A)110 B) 120 C)130 D)140 E) 150 
1-A 2-D 3-A 4-E 5-C 6-B 7-C 8-C 








ZVENİ okgenler . 
kartezyen, Gokg 2000 


Çokgenlerde Uzunluk 


Çevre: Bir çokgenin çevresi, bu çokgenin tüm kenarlarının uzunlukları toplamına eşittir. 


| kavrama sorusu | çözüm 


Bir dış açısının ölçüsü 129 olan düzgün çokgenin bir kenarı 4 Bir dış açısının ölçüsü « olan düzgün çokgenin kenar sayısı 
cm olduğuna göre, bu çokgenin çevresi kaç cm dir? 




















n— — bağıntısından n — > -30 dur. Çokgenin çevresi, 


30 tane kenarı olduğuna ve yo ies *4-30.4—120 cm 
a 





30 tane 
Cevap: 120 
Simetri Ekseni 
A A F A K F 
N 
B E 
<N 
N 
C K D C D CL D 


Kenar sayısı tek sayı olan düzgün çokgenlerde her köşeden Kenar sayısı çift sayı olan çokgenlerde simetri eksenleri iki 
çizilen açıortaylar çokgenin simetri eksenidir. Şekli dikkatle in- çeşittir. 


celerseniz simetri ekseni karşıdaki kenarı iki eşit parçaya ayır- per köşeden çizilen açıortaylar veya her kenarı ortalayan dik- 
dığı gibi aynı zamanda bu kenara diktir. meler bu çokgenlerin simetri eksenleridir. 


| kavrama sorusu | çözüm 
A JAFILICDI ise 


EN (AFJ düzgün beşgenin 
B E simetri eksenidir ve 


Pam Pi 1 
mM(BAF) —m(FAE) olur. 








ABK üçgeninde 
- (ALI açıortay 
C F D C F D olduğuna göre, 








üçgende iç açıortay bağıntısından 
/(AK| JKL|. 1 

Ni ise —-— 
/AB| |BL| 2 |BL| 


|BK|—|BL| * |KL|<643-9 cm 


ABCDE düzgün beşgen JAFJLJCDIJ, |AK|—|KE|, |KL| <3 cm 
olduğuna göre, |BK| kaç cm dir? 





ve |BL| 6 cm 


Cevap: 9 


| kavrama sorusu | çözüm 


ABCDE düzgün beşgen Şekildeki tüm açıları yazdığı- 


(AC) ve JBEJ köşegen nızda ikizkenar üçgenleri tes- 
Ni E |EF| 6 cm olduğuna göre, 


pit edebilirsiniz. 
düzgün beşgenin 








JAE|—JEF|—6 cm olur. 


Düzgün beşgenin bir kenarı 


evresi kaç cm dir? , 
$ $ JAE|—6 cm ise 


çevresi 5.6—30 cm 





Cc D 
Cevap: 30 


Düzgün beşgene ait bir özellik! 
Düzgün beşgende istediğiniz köşegenleri çizin, meydana gelen tüm üçgenler ikizkenar üçgendir. 








Çokgenler 





| soru 1 


Bir dış açısının ölçüsü 159 olan düzgün çokgenin bir kenarı 6 
cm olduğuna göre, çevresi kaç cm dir? 











A)128 B) 132 C)138 D) 140 E) 144 


























| soru 5 


ABCDE düzgün beşgen A 
(AKINIBFI 4G) 4 
(Ck -|KD| Gi 
JAF|4 cm 
/FE| 2 cm 


olduğuna göre 


BG 
i8el oranı kaçtır? z N 7 














IGF| 
3 4 5 6 7 
A) — B) — C)— D) — E) — 
) 5 ) 3 ) i ) 5 ) 6 
| soru 2 | soru 6 
Çevresi 40 cm olan düzgün beşgenin bir kenarı kaç cm ABCDE düzgün beşgen A 
dir? (ACI ve (BEJ köşegen 
JAF|—7 cm 
A)10 B)8 C)7 D)6 E)5 B E 
olduğuna göre 
IBF| kaç cm dir? 
Z e D 
z 7 
Z A)14 B)10 C)7 D)5 E) 5 
z 
R 
soru 3 © İ soru7 
zoru 3. hee. 
ii ABCDE düzgün beşgen A 
£ TACI ve JBDJ| köşegen 
- IFD|&9 cm B E 
olduğuna göre 
IDE| kaç cm dir? ii 
Yukarıdaki şekillerde verilen düzgün beşgenlerin kaç ta- 
nesinde beşgen içinde çizilen doğru parçası beşgenin si- Cc ” 
metri eksenidir? A) 18 B)12 C)10 D)9 E)9/2 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
| soru 4 | soru 8 
ABCDE düzgün beşgen A ABCDE düzgün beşgen A 
(AGINIBEJ</FJ, TACI, (AD) ve 
(AGILJCDJ B E (BEJ köşegen B E 
|BF|—x-4-3 cm |EF|<3 cm 
|FE| 2x-5 cm olduğuna göre 
olduğuna göre, x kaçtır? |AG| kaç cm dir? 
C G D Cc D 
A)5 B)6 C)7 D)8 E)10 A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 
1-E 2-B 3-C 4-D 5—-A 6-C 7-D 8-B 








LCIN UYARI 


Çokgenler 














Düzgün Altıgen 


000 


Düzgün altıgenin tüm dış açılarının 609 ve tüm iç açılarının 1209 olduğunu önceki sayfalarda görmüştük. 


Düzgün altıgene ait uzunluk soruları genel olarak özel üçgen sorusudur. Aşağıda verdiğimiz şekiller sıklıkla düzgün altıgen soru- 
larında karşınıza çıkacağından lütfen verdiğimiz şekilleri dikkatle inceleyin ve herbir açının nasıl bulunduğunu anlamaya çalışın. 





| kavrama sorusu 


| çözüm 





Bir kenarının uzunluğu 8 cm olan düzgün altıgenin en kısa 
köşegeninin uzunluğu kaç cm dir? 


<> ” 120*-30'-309 üçgeninde u- 
307” zun kenarın, kısa kenarların 
xw3 v3 katı olduğunu hatırlayınız. 


| kavrama sorusu 


ABCDEF düzgün altıgeninin en kı- 
sa köşegenlerinden birisi (ACJ dir. 
ABC üçgeni 120*-30'-309* üçgeni 
g olduğundan 
|(ACJ-|BA|J./3-|BC|.V3-8v3 cm 


A F 





Cevap: 8v3 








A 2 KİF 


C D 
ABCDEF düzgün altıgen |AK| <2 cm, |KF| 1 cm 


ABC üçgeni 120*-30*-30* üçgenidir. 

|AC|—|BAJ.V3—|BC|V3—3v3 cm 
e ie 

m(BAF)-120*, m(BAĞ)—30* ise 
E m(FAĞ) -120*-30*-90* 








AKC dik üçgeninde Pisagor bağın- 
tısından 





|IKCJİ|AK|” 4 |AC|7 27 4-(3v3)*—31 








olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? |IKC|—V31 cm 
Cevap: 31 
| kavrama sorusu | çözüm 
A F A F (AC) köşegenini çizelim. 
/| ABC 120*-30*-30* üçgeni, 
ACK dik üçgen olur. 
B E B E o |ACJzJAB|J./3-3v3cm 
1120-30-30“ üçgeni kuralı) 
|CK|3-4-1-4 cm 
c 3 Eri c 3 Dı « 


ABCDEF düzgün altıgen (AKJmICKJ—4KJ, |CD| 3 cm 
IDK| 1 cm olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 





ACK dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
|AK|İS|AC|İ KCK Jİ (33) 443 
(AK|-v43 cm 
Cevap: 43 
































İ okgenler 
m ai 0000 
| soru 1 | soru 5 
ABCDEF düzgün altıgen A F ABCDEF düzgün altıgen A E 
IDF|6 cm |CK|-4 cm 
olduğuna göre, IKD|—1 cm 
|AB| kaç cm dir? B E olduğuna göre, B E 
|AK| kaç cm dir? 
C D Cc 4 KiD 
5 7 
A) B)2v3 c) 5X9 D)3v3 E) 5v3 A)9 B)3v10 o) Y91 D) v93 E)10 
| soru 2 | soru 6 
ABCDEF düzgün altıgen A F ABCDEF düzgün altıgen A F 
4 
|AC| 3 cm IKF|&1 cm K 
olduğuna göre, JEK| <3 cm 3 
|AD| kaç cm dir? B E | olduğunagöre B E 
|CK| kaç cm dir? 
Cc D C D 
A)3v3 B)3v2 C)4 D)2v3 E)v10 Z A) v57 B)2v15 C) v6S D)6v2 E)9 
z 
> 
s 
z 
E 
soru 3 © İ soru7 
ABCDEF düzgün A F N ABCDEF düzgün altıgen A 4 F 
k 
altıgeninin g JAF|x4cm 
bir kenarı 5 cm |CG|—6 cm 
olduğuna göre, B E olduğuna göre B E 
|CF| kaç cm dir? |FG| kaç cm dir? 
Cc D C D G 
A)8 B)9 C)10 D)11 E12 | A)v13 B)2v13 C)3v13 D)4v13 E)5v13 
| soru 4 | soru 8 
ABCDEF düzgün altıgenin A F ABCDEF düzgün A F 
bir kenarı 4 cm dir. altıgen 
|CK|—IJKD| K,C,D 
olduğuna göre B E doğrusal > 5 
|AK| kaç cm dir? IKC|—4 cm 
(CD| 2 cm — 4 Cc 2 D 
C K D 
olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 
A) 13 B)2v13 C)3v13 D)4v13 E)5v13 
A)5V7 B)4v7 C)3v7 D)2v7 E) v7 
1-B 2-D 3-C 4-B 5-C 6-A 7-B 8-D 




















Düzgün Sekizgen 





| kavrama sorusu 


ZVENİ okgenler - 
kartezyen, li 0090 


Düzgün sekizgen, bir karenin köşelerinin belli bir düzenle kesilmesi 
ile oluşturulur. Karenin köşelerinden kesilip ayrılan parçalar ikizke- 
nar dik üçgen olup bu üçgenlerin hipotenüs uzunluğu düzgün se- 


kizgenin bir kenarının uzunluğuna eşittir. 


Düzgün sekizgenin bir dış açısının ölçüsü 0 -45* , bir iç açısı- 


nın ölçüsü 180'-45*—135' dir. 


| çözüm 

















A K 
B G 
Cc F 
yal 
D E i 


ABCDEFGK düzgün sekizgen (GLJ.LJDLJ, |FL| <4 cm olduğu- 
na göre, düzgün sekizgenin çevresi kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


A K 
B G 
C F 
<İ 
/X-. Fl 
D E ş L 
459 


m(FEL) —m(EFİ) 459 dir. (Düzgün sekizgenin dış açıları) 
|EF|—|JEL|.V2—|FL|.V2—4vV2 cm (İkizkenar dik üçgen kuralı 
Düzgün sekizgenin bir kenarı 4V2 cm olduğuna göre, çevresi 
8.4V2-32V2 cm 





Cevap: 32v2 


| çözüm 





A K 
BK G 
C F 
D E 


ABCDEFGK düzgün sekizgen, |BK| 6 cm olduğuna göre, 
IKD| kaç cm dir? 


22,59 SAK SCİ “di 
1359 A UK m(BAK)—m(BCD)—135 dir. 


Ri o > <7 (Düzgün sekizgenin iç açıları) 
i 
< 6 


ABK ikizkenar üçgen 






& olduğundan 
Pi ai 
m(ÂBK) -m(ÂKB)-22,59 
F CBD ikizkenar üçgen 
olduğundan 


<a 


di Pa 
M8 p E m(GBD) -m(GDB)-22,5* 


El aç << Pele 
M(ABC) xm(ABK) -m(CBD) -m(KBD) 

P liş Eli 
135*—-22,594-22,5*4m(KBD) ise m(KBD)—90* 
IBK|—|BD|—6 cm dir. (Her ikiside düzgün sekizgenin 

en kısa köşegeni) 
KBD ikizkenar dik üçgen olduğundan 
|IDK|-|BK|.V2-|BD|.V2-6v2 cm 





Cevap: 6v2 





















































ZVENİ Çokgenler ” 
Key d200 
| soru 1 | soru 5 
ABCDEFGK düzgün sekizgen A K ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 
(BPJL/PEJ /BF|8 cm Pr 
|IPC|-5 cm B G N ğ vi Fi 
olduğuna göre 
olduğuna göre 
ir? 
|DC| kaç cm dir? c çe EL e ei e F 
P p E D E 
A)G B)5v2 O) 53 D)9 10 | A)4 B)5 C)4v2 D)6 E)5v2 
| soru 2 | soru 6 
ABCDEFGK düzgün sekizgen p SA K ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 
(PKILIPT) Fd JEG|-6v3 cm 
IPTJLİTEJ B G | olduğunagöre B G 
JAP|—38 cm |CG| kaç cm dir? 
olduğuna göre C F C F 
İTD|4#|DC| toplamı kaç cm dir? | 
> B E D E 
A)3-4-3v2 B)6 Cc) 444v2 E A)5vV5 B)5v6 C)6v5 D)6v6 E)8v6 
D)545v2 E)64-6v2 z 
z 
z 
- 
soru 3 © İ soru7 
e i y 
ABCDEFGK düzgün sekizgen A K 4 aP il En kısa köşegeni 3v2 cm olan düzgün sekizgenin en uzun 
(PALLIPTI < £ köşegeni kaç cm dir? 
IPTILITDI B Gi 
|PK| <4 cm A)6 B)7 C)8 D)9 E)10 
olduğuna göre C F 
IPT| kaç cm dir? di 
D E 
A)8--3v2 B)6--4v2 C)842v2 
D)84-4v2 E)642v2 
| soru 4 | soru 8 
ABCDEFGK düzgün sekizgen A K ABCDEFGK düzgün sekizgen A x K 
|AB|—6 cm 6 |AK|—xcm 
olduğuna göre B G IBE| —y cm B G 
|KE| kaç cm dir? X*y 212 
C F olduğuna göre C F 
IDK| kaç cm dir? 
D E D E 
A)4-4-4v2 B)6-6v2 C)8-8v/2 | a)2v2 B) 23 C)3Y3 D)6 E)8 
D)9-4-9v2 E)10-10v2 
1-B 2-A 3-D 4-B 5-C 6-D 7—-A 8-B 



























kartezyen Çokgenler d000 
Çokgenlerde Alan 
| kavrama sorusu | çözüm 
A F A F (EK) LJCKI olacak şekilde 
(EKJ ve (DKI çizelim. 
EDK 30*-60*-90* üçgenidir. 
B E B E |ED|&6 cm ise 
/ 9 koş Iİ 3 om 
:3v3 z 
1 e 130“*-60'-909 üçgeni kuralı) 
C D Cc 6 DgykK 


ABCDEF düzgün altıgeninin bir kenarı 6 cm olduğuna göre, 
Alan(CDE) kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


|EK|—|DK|./3-3v3 cm  (30*-60*-90* üçgeni kuralı 
CDE üçgeninde (CD|J taban, |EKJ yüksekliktir. 


Alan— > .(taban x yükseklik) bağıntısından 


1 1 
Alan(CDE)- 5 .|CDİ.JEK|- > .6.3v3-9V3 cm” 
Cevap: 93 


| çözüm 





A F 


C D 


ABCDEF düzgün altıgeninin bir kenarı 6 cm olduğuna göre, 
Alan(ACD) kaç cm' dir? 


| kavrama sorusu 


ABC 120*-30*-30* üçgenidir. 
|AC|-JAB|./3-|BC|./3-6v3 cm 
1120'-30'-30“ üçgeni kuralı) 
Ea Zami ai 
g M(BCD) xm(BCA) *m(ACD) 
120*-30*4-m(ACb) ise 
ai 
M(ACD)—90* 
ACD dik üçgen olduğundan, 


A F 








C 6 D 


alanı dik kenarların çarpımının yarısına eşittir. 


Alan(ACD) — 5 .JACJ.JCD | 5 .6v3.6-18v3 cm” 
Cevap: 18v3 


| çözüm 





A F 


C D 


ABCDEF düzgün altıgeninin bir kenarı 6 cm olduğuna göre, 
Alan(BCEF) kaç cm” dir? 


ABF ve DEC 

120'*-30*-30* üçgenidir. 
|BF|—|CE|6v3 cm olur. 
Dörtgenin her bir köşesinin 
açısı 120'-30*—90* 
olduğundan BCEF 
dikdörtgendir. 





Dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımına eşittir. 
Buna göre, Alan(BCEF) -6.6V3-36v3 cm? 
Cevap: 36v3 








Çokgenler 





| soru 1 


ABCDEF düzgün altıgeninin 











bir kenarı 4 cm 


olduğuna göre, 


Alan(ABF) kaç cm? dir? B 


| soru 2 
ABCDEF düzgün altıgen 
JAF| 8 cm 


olduğuna göre, 


taralı bölgelerin B 


alanları toplamı kaç cm” dir? 


C 
D)5v3 
A 8 





E)5v3 








0200 
| soru 5 


ABCDEF düzgün altıgen, 


A F 
|CK|—3 cm 
IKD|—1 cm 
olduğuna göre, B E 
Alan(ACK) kaç cm dir? 


A)6v3 B)7v3 C)8V3 


| soru 6 


ABCDEF düzgün altıgen 


A F 
|CK| 3 cm 

IKD| 2 cm 

olduğuna göre, B E 
Alan(AKD) kaç cm? dir? 





c E G3 K2D 
$ 
A) 16v3 B)24v3 C)28v3 D)30v3 E)32v3 Z A)2V3 B)3v3 C)4v3 D)5v3 E)6v3 
< 
E 
E 
'n 
soru 3 5 l soru7 
|soru 3. e |soru7. 
ABCDEF düzgün altıgen A E ABCDEF düzgün altıgeninin A F 
Alan(AFE) 4 cm? bir kenarı 4 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ABC) -Alan(CDE) B E | Alan(ACEF) kaç cm? dir? B E 
toplamı kaç cm” dir? 
Cc Cc D 
A)5 B)6 c8 D)10 E12 | A)16v3 B) 18v3 C)20v3 D)223 E)24v3 
Jsoru 4 |soru 8 
ABCDEF düzgün altıgen A ABCDEF düzgün altıgeninin A E 
|AC| 6 cm bir kenarı 7 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ACE) kaç cm? dir? B E | Alan(ACDF) kaç cm” dir? B E 
C Cc D 
A) 4v3 B)6v3 Cc) 73 D)8v3 ES9V3 © A)40V3 B) 423 C)45v3 D) 493 E) 523 
1-C 2-E 4-E 5-A 6-D 7-A 8-D 














i okgenler . 
kartezyen, Gokg 2000 


Düzgün çokgenlerin merkezi aynı zamanda bu çokgenlerin iç teğet 
çemberlerinin ve çevrel çemberlerinin de merkezidir. 











Çokgenlerin merkezinden köşelerine çizilen çizgilerin uzunlukları 
eşit ve çokgenin çevrel çemberinin yarıçapı kadardır. 





Herhangi bir düzgün çokgenin merkezinden köşelerine çizgi- Düzgün altıgenin merkezinden köşelerine çizgiler çekildiğinde 











ler çekildiğinde oluşan üçgenler, ikizkenar üçgendir. oluşan üçgenler, eşkenar üçgendir. 
| kavrama sorusu | çözüm 
A E K noktası düzgün KCD eşkenar üçgen 


olduğuna göre, 
|CH|&|HD|3 cm ve 


altıgenin merkezi. 


IKC| 6 cm 





KH|3W3 cm olur. 
B E olduğuna göre, ll 
düzgün alt : 130“-60“*-90* üçgeninden) 
e b KCD üçgeninde (CD) taban, 
C D Ala kiç Gen ele (KHJ yüksekliktir. 


Alan— — .(taban x yükseklik) bağıntısından 


w|— 





1 1 
Alan(KCD)- — .|CD|.|KH|- .6.3vV3-9v3 cm” 


a Düzgün altıgen KCD ye eş altı tane eşkenar üçgenden oluştu- 


ğuna göre, düzgün altıgenin alanı 6.9V3—543 cm” 
Cevap: 54v3 


eşkenar üçgenden meydana geldiğine dikkat ediniz. 


Bir önceki sayfada yer alan kavrama sorularını lütfen tekrar inceleyin! Bi- 
rinci kavrama sorusuna özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Yukarıda verdiği- 
le Uyarı miz kavrama sorusundaki KCD üçgeni ile bir önceki sayfadaki ilk kavrama 
sorusunda verilen ECD üçgeninin alanlarının eşit olduklarını farkettiniz mi? 
Pekçok soruda bunu bilmek işinizi kolaylaştıracaktır. 
Şimdide alan bilginizi bir adım öteye taşıyalım. 


Üstteki uyarımızı dikkate alıp bir önceki sayfayı incelediyseniz aşağıda verdiğimiz şekilleri daha iyi anlayabilirsiniz. 





Düzgün altıgenin merkezinden köşelere Ardışık iki köşeyi birleştirdiğinizde elde Ardışık olarak köşeleri birleştirmeye de- 

çizgiler çektiğimizde alanları eşit 6 tane ettiğiniz üçgenin alanıda bu eşkenar üç- vam edin. Oluşan küçük üçgenlerin hep- 

eşkenar üçgen oluşur. genlerden birisinin alanına eşittir. sinin alanı aynı olacaktır. Peki! ortada 
oluşan büyük eşkenar üçgenin alanının 
3S olduğunu farkettiniz mi? 


Yani düzgün altıgenin alanının yarısı. 





























kartezyen Çokgenler 3 
iel ad0ee0 
|soru1. |sorus 
K noktası düzgün altıgenin A F ABCDEF düzgün altıgeninin A F 
çevrel çemberinin merkezi alanı x cm? 
Alan(KCD)-10 cm” olduğuna göre, 
olduğuna göre, E AFE üçgeninin alanının z m 
düzgün altıgenin x türünden eşiti 
alanı kaç cm” dir? aşağıdakilerden hangisidir? 
C D C D 
A)50 B)60 C)65 D)80 E90 | Ay* B)* o * iğ Ef 
6 5 4 4 2 
| soru 2 | soru 6 
K noktası düzgün altıgenin A F ABCDEF düzgün altıgeninin A F 
çevrel çemberinin merkezi alanı 18 cm” 
|EK|—4 cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, E taralı bölgelerin B E 
düzgün altıgenin alanları toplamı kaç cm” dir? 
alanı kaç cm” dir? 
C D C D 
A) 16v3 B) 18v3 C)20v3 D)22.3 E)24v3 Z A)6 B)9 C)12 D) 13 E) 15 
z 
> 
S 
z 
İ 
u 
| soru 3 z | soru 7 
K noktası düzgün altıgenin A F iy ABCDEF düzgün altıgeninin A F 
— 
çevrel çemberinin merkezi S alanıxcm? 
IKPILJCDJ olduğuna göre, 
IKP| 6 cm — BDF üçgeninin alanının B E 
olduğuna göre, x türünden eşiti 
altıgenin alanı kaç cm” dir? (<1 aşağıdakilerden hangisidir? 
c P D C D 
A) 66v3 B) 68v3 C)70v3 D) 723 E) 743 A) B) X Ğİ. Dp) * EÇ 
2 3 6 5 6 
| soru 4 | soru 8 
K noktası düzgün altıgenin A F ABCDEF düzgün altıgen A F 
çevrel çemberinin merkezi Alan(ABC)—5 cm 
Alan(KCD)-15 cm” olduğuna göre, 
olduğuna göre, E | Alan(ACE) kaçcm? dir? B E 
Alan(ABF) kaç cm? dir? 
C D C D 
4 
A) > B)10 C)15 D)20 E30 ! A)15 B)18 C)20 D)21 E)24 
1-B 2-E 3-D 4-C 5-A 6-B 7—-A 8-A 








kartezyen 














Çokgenler — 
z 0000 
| kavrama sorusu | çözüm 





A K 


D E 


ABCDEFGK düzgün sekizgen, |AC|—4 cm olduğuna göre, 
Alan(ACE) kaç cm” dir? 


22.5 m(ABÜ) -m(GDE)135* 





(Düzgün sekizgenin iç açısıl 
ABC ikizkenar üçgen 
olduğundan 

Pam im 
M(BAC) —m(BCA) —22,59 
CDE ikizkenar üçgen 


olduğundan 


m(ECD) <m(BCA) 4-m(OCE) 4-m(AGE) 
135*—22,59422,54m(ACE) ise m(ACE)-90* 


|AC|—|CE|—4 cm dir. (Her ikiside sekizgenin en kısa köşegeni) 


Alan(ACE) - > JACI .İCE|& > .4.4-8 cm” 
Cevap: 8 


O noktası n kenarlı bir düzgün çokgenin merkezi olsun. Bu düzgün 


çokgen OAB üçgenine eş n tane üçgenden oluşacağından 


A B 


| kavrama sorusu 


Düzgün çokgenin alanı—n.Alan(OAB) 





A 
Di 
Cc H D 


K noktası düzgün beşgenin merkezi |KHJLJCDJ, 
Alan(KCH) -4 cm? olduğuna göre, 


düzgün beşgenin alanı kaç cm? dir? 


| kavrama sorusu 


KCD ikizkenar üçgen 
olduğuna göre, 

IKHJ yüksekliği kenarortaydır. 
|ICH||HD| ise 


| çözüm 
A IKDI yi çizelim. 
B E 
Alan(KCH) —Alan(KHD) —4 cm 
C H D 2 
Alan(KCD) 4-4-8 cm 
Düzgün beşgen KCD üçgenine eş 


5 tane üçgenden oluştuğuna göre, 


Alan(ABCDE) -5.Alan(KCD) 5.840 cm? 
Cevap: 40 


| çözüm 





B A 


K 


K noktası ABCD... düzgün dokuzgeninin merkezi 


(BL| 3 iş , 
-5,Alan —-6 cm' olduğuna göre, 
(CL| ii 5 Alan(BKL) 6 ld 


düzgün dokuzgenin alanı kaç cm” dir? 


B A (CKI yi çizelim. 
e |(BL| Alan(BKL) 


C (CL) Alan(ckı) S* 
e ve... 
2.  Alan(CKL) 
K 
Alan(CKL)— < -4 cm? 
Alan(BKC) 64410 cm” 
Düzgün dokuzgen, BKC üçgenine eş 9 tane üçgenden oluştu- 
ğuna göre, dokuzgenin alanı—9.10—90 cm 
Cevap: 90 








Çokgenler 





| soru 1 











ABCDEFGK düzgün sekizgen 


ICAJ ve (CEJ köşegen 
|CP|—4 cm 

/PE|—2 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ACP) kaç cm? dir? 


A) 16 B) 15 


| soru 2 


C)14 


ABCDEFGK düzgün sekizgen 


JAE|—4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AEG) kaç cm” dir? 


A)2v2 


| soru 3 


K noktası düzgün 
onsekizgenin merkezi 
Alan(KBC) -4 cm” 
olduğuna göre, 
düzgün onsekizgenin 
alanı kaç cm” dir? 


A) 48 B)50 


| soru 4 


ABCDE düzgün beşgen 
ICF|<İDF| 
Alan(KDF) -3 cm? 
olduğuna göre, 


düzgün beşgenin 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








0200 
| soru 5 


K noktası düzgün 
beşgenin merkezi 
IKHILJCDJ 
|IKH|.|CD| 16 cm? 
olduğuna göre, 


düzgün beşgenin 


W 
İ 
mM 


alanı kaç cm” dir? C H D 


A)40 B)42 


| soru 6 


K noktası ABCDE... 5 
; K 


düzgün çokgeninin merkezi A 

İLİNE 
/PC| 3 ri 
Alan(KPD)-12 cm? B E 


olduğuna göre, CP D 
Alan(KBC) kaç cm dir? 


A)20 B)22 


| soru 7 


K noktası ABCD... 
düzgün ongeninin merkezi 
IBP|—xcm 


K 
|IPC| 2x cm Ng 
Alan(KPC) 8 cm” 


BxP2xC 


olduğuna göre, düzgün ongenin alanı kaç cm” dir? 


A)90 B) 100 C)110 D)120 E) 125 


| soru 8 


K noktası ABCDE... düzgün 


dokuzgeninin merkezi Aj “ 
Alan(KBCD) 18 cm? ; 
olduğuna göre, B - 
dokuzgenin alanı 





alanı kaç cm” dir? kaç cm? dir? G D 
F D 
A)72 B)75 C)78 D)81 E)85 
A)24 B)26 C)28 D)30 E)32 
1-E 2-C 3—-E 4-D 5-A 6-E 7-D 8-D 








LCIN UYARI 


Çokgenler 














000 


O noktası n kenarlı ABCD... düzgün çokgeninin merkezi olsun. 


O 
mBOC) - a — — dir. 


Yani düzgün çokgenin merkez açısı, dış açısına eşittir. 


O noktası aynı zamanda çokgenin çevrel çemberinin merkezi oldu- 


Üçgende sinüslü alan bağıntısından Alan(OBC) — 2 .sina 


ğundan, çokgenin çevrel çemberinin yarıçapı r ise |OB|—|OC)|<r dir. 


Düzgün çokgen OBC üçgenine eş n tane üçgenden oluştuğuna göre, çokgenin alanı | Alan — nz sino | bağıntısı ile bulunur. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





O noktası, 25 kenarlı ABCD... 


B C 
düzgün çokgeninin merkezi. 
? 8 8 3 Düzgün çokgenin çevrel 
? çemberinin yarıçapı 
(0B|<|0G|8 cm, 
O 


m(BOC) —o ve SİNA —X 


olduğuna göre, düzgün çokgenin alanını x türünden bulunuz. 


| kavrama sorusu 


Düzgün çokgenin kenar sayısı, n—25 
Düzgün çokgenin çevrel çemberinin yarıçapı, r—8 


sina —x olduğuna göre, 


Alan n.zrsina bağıntısından 


Alan 25.289x -800x cm” 
Cevap: 800x 





| çözüm 





Çevrel çemberinin yarıçapı 4 cm olan düzgün onikigenin 
alanı kaç cm” dir? 


| kavrama sorusu 


ABCD... düzgün onikigen ve 


O noktası onikigenin çevrel 
, çemberinin merkezi olsun. 


Li ğ 3609 
A p “ e bağıntısından 


D>o 


DB 
DB 


(OB|—|OC|—4 cm 


Alan— n.z sina bağıntısından 


1 


Alan 12.142 sin30* - 12.1 42 | - 48 cm? 
2 2 2 


Cevap: 48 


| çözüm 








O 
| A | 
Â Ja ; 
B C 


O noktası ABCD... düzgün çokgeninin merkezi (BHJ L(OCI, 
Za 

m(BOC)—189, |BH|.|OC|—10 cm” olduğuna göre, düzgün 

çokgenin alanı kaç cm? dir? 


Ea 
m(BOC)—189 ise düzgün çokgenin 


-209 





Kenar sayısı n- Se 
y 18 
OBC üçgeninde (0C)J taban (BHJ yüksekliktir. 


Alan -z (taban x yükseklik) bağıntısından 


Alan(OBC) - > .|BH1.JOC)- 5 10-5 cm” 


Düzgün çokgen, OBC üçgenine eş 20 tane üçgenden oluştu- 
ğuna göre Alan—20.5-100 cm? 
Cevap: 100 








Çokgenler 





| soru 1 


Knoktası 16 kenarlı ABCD... K 











düzgün çokgeninin merkezi 
m(EKÖ) —a, |KB|—x cm 
olduğuna göre, a D 


düzgün çokgenin alanının 


B C 
a ve x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


B) 8X”.cosa C)6x.sina 


D) 6x”.cosa, E)5x.sino. 


A)8x”.sina 


| soru 2 


K noktası ABCD... düzgün K 
çokgeninin merkezi 
Pi 
m(BKC)—18* | j 
Alan(BKC)-3 cm? ” 3 


olduğuna göre, 


düzgün çokgenin alanı kaç cm? dir? B C 

A)40 B) 45 C)50 D) 52 E) 60 
| soru 3 

Çevrel çemberinin yarıçapı 6 cm olan düzgün onikigenin 


alanı kaç cm” dir? 


A)96 B) 100 C)106 D) 108 E)110 


| soru 4 


Çevrel çemberinin yarıçapı 4 cm olan düzgün sekizgenin 
alanı kaç cm” dir? 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








0000 
| soru 5 


K noktası ABCD... 
düzgün çokgeninin 

Pi 
merkezi m(BKC) -30* 
IBHJLIKCI, |BH| <2 cm 


A AN D 


Cc 


olduğuna göre, 


düzgün çokgenin alanı kaç cm” dir? B 


A)40 B)42 C) 46 


|soru6. 

ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 

IDK|12 cm B G 
olduğuna göre, 

düzgün sekizgenin Cc E 


alanı kaç cm” dir? 


D E 


D) 72v2 


A)64 B) 72 E)80v2 


| soru 7 

K noktası ABCDE... düzgün 
çokgeninin merkezi 
m(GKD) 249, (CHILIDKJ 
|CHI.JKD|10 cm” 


olduğuna göre, 





düzgün çokgenin alanı kaç cm” dir? 


A) 75 B) 70 C)65 D) 60 E)55 
| soru 8 
K noktası ABCD... düzgün K 


çokgeninin merkezi 


IKHILIBCI, m(BKİ)—10* 








A)30v2 B)32v2 C)34v2 D)36v2 E)38v2 ; 
|JKHJ.JBH| 4 cm? A D 
olduğuna göre, 5 
düzgün çokgenin kk 
alanı kaç cm” dir? 
A)18 B)24 C)36 D)48 E) 72 
1-A 2-E 3-D 4-B 5-D 6-D 7-A 8-E 





